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MUSTAFA  YILDIRIM  VEFAT  ETTİ 

Yazan:  Abdullah  Faruk  Günaydın  -  21  Ağustos  2008 

ilçemiz  eski  esnaflarından  Kenan  ve  İbrahim 
Yıldırım'ın  kardeşi  emekli  Polis  memuru  Mustafa  Yıldırım  (56)  hayatını  kaybetti. 

Ankara'da  ikamet  etmekte  olan  merhum  Yıldırım,  20  Ağustos  2008  günü  geçirdiği 
kalp  krizi  sonucu  vefat  etti.  Mustafa  Yıldırım'ın  cenazesi  21  Ağustos  2008  Perşembe 
günü  saat  10.00'da  Merkez  Çarşı  Camiinde  kılınan  cenaze  namazı  sonrası  Geydoğan 
köyünde  toprağa  verildi. 

Merhuma  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  başsağlığı  dileriz. 

Yorum  Ekle 


Abdullah  Faruk  Günaydın 
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